§• 1154.                                   I'euclelbewogung.
gehangt ist, so kiiimcn wir ji', p" aus §. 159 (9) und (10) be-rcclmeu, nwsseii dabei aber berucksichtigen , dass dort der Goordinatonanfangspmikt nicht dor Aufhangepunkt, sondern der Kugelmittelpunkt ist, dor jetzt unit dem Sclrwerpunkt 8 zusammen-fallt.
Man hat daher in den dort angegebenen Formeln
/ti setzen und erhiilt
also:
Bess el hat die Mennit uberemstimmende Annahme gemacht, (lass die Correction fi" des Tragheitsmomentes proportional sei mit dem Tragheiteraoment der im ICugelmittelpunkt vereinigten Masse der verdrangten FlUssigkeit, also |«> = Jems'2 gesetzt. Den Coofficienton 1c hat er durch verschiedene Messungen bestimmt, auch durch Schwingung im Wasser, hat ihn aber freilich nicht gleich J/3> sondern grosser (0,9459) gefunden, was im Hinblick auf die manrngfachen UrastSnde, die in der Theorie nicht beriick-sichtigt sinrl, und die alle auf Vergrossemng der mitgefiihrten Massen wirken, nicht sna verwundern ist.
Schon Diriehlet hat darauf hingewieseni), dass die Er-gebnisse der Theorie nicht mit der Vorstellung iibereinstimmen, die man sich von dern Widerstand einer Fllissigkeit bildet.
Danach wUrde man z. B. erwarten, dass der Widerstand der FlUsaigkeit die Amplitude des Pendels allmahlich verkleinert, wie esja tiiataiichlich eintritt, aus der Theorie aber nicht zu schliessen ist. Aueh dies erklart sich daraus, dass der eigentliche Wider-stand einer FlUssigkeit olme Zweifel auf Kraften nach Art der Reibung beruht, die in dieser Theorie nicht beriicksichtigt sind.
l) (l®8Mnmelte Werke, Bd. II, 8, 120.
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